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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2041 

22 Αυγούστου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 40534/4859 

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 1617/7.12.2010 (ΦΕΚ1980/Β/2010) 
«Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και 
ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθη¬ 
σης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργί¬ 
ας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονι¬ 
κής αποστολής δεδομένων». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του 
ν.703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 31 παρ. 7 αυτού (ΦΕΚ ΑΊ37). 

2. Τον Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα¬ 
να», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε 
με το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98). 

3. Τη με αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) 
κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Με¬ 
ταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές 
εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημά¬ 
των παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγρα¬ 
φής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και 
ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» 

4. Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων 
ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων» 
(ΦΕΚ Α' 46). 

5. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο¬ 
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 185). 

6. Το Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α' 263) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 
(Α'141)-μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα¬ 
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'152) 


8. Τη με αριθμό 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα¬ 
γωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυ¬ 
πουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο 
Σκορδά» (ΦΕΚ Β'1653). 

9. Την με Αριθμό 329 Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 
1655/Β/2013), όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση 
με Αριθμό 1208/12-07-13 (ΦΕΚ 1718Β) 

10. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού., 
αποφασίζουμε: 

Τροποποιείται η Απόφαση των υπουργών Οικονομί¬ 
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων 1617/7-12-10 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) 
«Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και 
ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθη¬ 
σης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας 
και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής απο¬ 
στολής δεδομένων», όπως ισχύει, ως εξής: 

Στο Άρθρο 8 της Φ2-1617/10 «Ορισμός εγκαταστάτη - 
Διαδικασίες εγκατάστασης», προστίθεται παράγραφος 
5, ως εξής: 

«5. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών- 
εκροών και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται 
υποχρεωτικά ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που 
τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και 
Επικοινωνιών με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, 
για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και έκδοση νέας ενιαίας 
άδειας λειτουργίας, που προβλέπονται από την παρούσα 
Απόφαση, καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 118/06, όπως 
ισχύει. Επίσης υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 8 
Ν.1599/1986) αφενός του επιβλέποντος μηχανικού και αφετέ¬ 
ρου του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών - εκροών, 
με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που ακολουθούν. Τέλος, μετά τον έλεγχο των 
ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδεται ενιαία τροποποιημένη 
άδεια λειτουργίας που περιλαμβάνει το σύστημα εισροών 
- εκροών. Στην περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω 
αναφερομένων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 


Ο Υπογραφών Μηχανικός.ειδικότητας. 

και αριθμό μητρώου.κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας με 

Αριθμό .Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 

προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 

«Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που 

βρίσκεται στην οδό. στην περιοχή. στον 

Δήμο . Περιφέρειας /Περιφερειακής Ενότητας. και 

λειτουργεί υπό την επωνυμία . με 

ΑΦΜ.μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών, 

ελέγχθηκαν και ευρέθησαν να πληρούν τα αναφερόμενα στο π.δ. 118/06 όπως 
ισχύει. Οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος έγιναν σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η δήλωση μου αυτή συνοδεύει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (τεχνικές περιγραφές και σχεδιαγράμματα) που 
υπογράφω και απαιτούνται για την χορήγηση ενιαίας άδεια λειτουργίας του 
πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω τοποθέτησης του συστήματος εισροών εκροών. 

Ημερομηνία:.- - 20 

Ο ΔΗΛΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας .. με 

ΑΦΜ.& ΔΟΥ.. με αύξοντα αριθμό ανάρτησης 

εγκαταστάτη., στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μετρολογίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κάτοχος δελτίου Αστυνομικής 
ταυτότητας με αριθμό.: 

Στο πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στην οδό. στην 

περιοχή. στον Δήμο . Περιφέρειας /Περιφερειακής 

Ενότητας. και λειτουργεί υπό την επωνυμία . με 

ΑΦΜ. , η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών 

εκροών έχει ολοκληρωθεί. 

Η τοποθέτηση του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών έγινε σε όλους τους 
αποθηκευτικούς χώρους - δεξαμενές, καθώς και σε όλες τις αντλίες προϊόντων του 
πρατηρίου. 

Οι ηλεκτρονικές βυθομετρικές βέργες της εταιρείας. με αριθμό 


σειράς.. που τοποθετήθηκαν στο παραπάνω πρατήριο, είναι 

αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΑΤΕΧ, κατηγορία αντιεκρηκτικής 

προστασίας.και πληρούν τις μετρολογικές απαιτήσεις σύμφωνα με την 

ΟΙΜΕ Κ.85. 


Το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών εκροών πληροί τις προδιαγραφές των Κ.Υ.Α Φ2- 
1617 και ΠΟΑ - 1009 όπως ισχύουν, και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
παραπάνω. 

Ημερομηνία:.- - 20 

Ο ΔΗΛΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 
(Υπογραφή) 


















28698 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα. 16 Αυγούστου 2013 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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